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Ein von besonders turbulent schwingenden Energien belebter Tag liegt vor uns, geliebte Bruder, 
geliebte Schwestern, den der Weise :kurt wilhelm uns vor zahlreich verstrichenen Monaten schon 
als hell leuchtenden Eckpfeiler unseres kommenden Licht-Reichs ankiindigte. Die Wohltat des sich 
in seiner Heilform zeitigenden Ereignisses muft sich nicht zwangslaufig und unmittelbar sichtbar im 
Moment offenbaren, doch wir werden sehen, was der Zeitreisende uns vorbestimmt aufzeigte. 

Siegesreich iiberwanden wir Deutschen innerhalb von zehn Dekaden, was die groftten Reiche - 
Babylon und Karthago - trotz ihrer unfaftbaren Wehrhaftigkeit, nicht bewaltigen konnten. Nur diese 
letzte Fackel gegen den Jahu, konnte den Sieg erringen, seinen geisteskranken Alliiertenhorden - 
nicht durch Krieg und Sabelrasseln - sondern allein durch Taten mit wahrhaftiger ALL-Macht, dem 
Leben innewohnenden LIEBESHEIL . vernichtend schlagen, wobei letzterer Begriff auch falsch ist. 

Letztendlich, ob die wildeste, gefahrlichste und von zaher Mordlust getriebene Tierbestie, Oder der 
in analytischer Laborbescheinigung dem Krankheitsbild des Psychopathen entsprechende von der 
Gesellschaft ausgeschlossene Bastard - sie alle wollen geliebt werden, denn nur die LIEBE heilt 
alles UNheil, alles Widerstrebende und in ihrer hohen Schwingung sogar den Scheitan und seine 
gegensatzliche immer wieder neue Reibungspunkte erzeugende Polaritat. 

:kurt wilhelms Kriegserlebnisse waren mir stets ein besonders beeindruckender Weckruf in meiner 
Jugend, auch wenn die Allgemeinheit die Zeit des kriegerischen Gegeneinanders widerspriichlich 
zu seinen Schilderungen zu beschreiben wuftte. Er totete beiden Teilen dieses judisch inszenierten 
Desasters nur sehr wenige Menschen, und nur solche, bei denen sein eigenes Leben nicht 
gerettet hatte werden konnen, ware nicht die NOT-Bremse seinerseits gezogen worden. 

In den allermeisten Fallen lagen er und sein(e) Gegner sich weinend in den Armen und kussten 
sich auf die Wangen, weil niemand von ihnen das wirkliche Geschehen dieses Gegeneinanders 
verstand. Nein, es war nicht der Feind, der Grund seines Inkarnationsweges Russisch sprach, es 
war der iiber alle kunstliche Grenzen hinweg geliebte Bruder, der meinem verstandnisvollen 
Groftvater weinend in den Armen lag und sich dafur unter erleichternden Tranen der Schuld des 
Geschehen zu entledigen versuchte, denn auch dieser angebliche Gegner hatte gebrauchte und 
geehrte Menschen unseres Volkes ermordet, er wurde hierzu von Bosartigen genotigt. 

Versteht Ihr, es tat diesen als „Feinde“ uns aufgehetzten Menschen unendlich leid und mit dieser 
Schuld muftten sie auf ihrem kommenden Lebensweg erst einmal leben lernen und nicht wenige 
von diesen wunderbaren, unschuldigen, durch judisch-zionistische Indoktrination gegeneinander 
gehetzten Menschen, beendeten aus Verzweiflung ihr diesseitiges Dasein, war die Last in ihrem 
Herzen nicht mehr zu ertragen. War es wirklich ihre Schuld Oder die eines Bestienvolkes? 

Jenes vom Jahu in seinen Dienst genommene Bastardtum, bekleidet in heutiger von Stumpfsinn 
und Unmut entlebter Phase alle hohen Scheinamter dieses Weltenkreises. Dort findet sich kein 
einziger Heiliger unter all den schurkischen Angestellten Satanicums. Die gewerbliche Lobhudelei 
zionistischer Medienhauser verkauft uns den ein Oder anderen Vertreter ihres Darstellerkaders 
nach Belieben fur „gut“ Oder durchaus „bose“, doch unterm Strich sind sie bezahlte Kunstler, die 
den Volkern das Gegeneinander zu erhalten haben. Die Beispiele wiederholen sich, ob Deutsche 
gegen Russen, Deutsche gegen Griechen, Italiener gegen Deutsche, Osmanen gegen Hellenen... 
all diese Feindseligkeiten finden im Netz der Spinnen statt, nicht in den Regionen vor Ort. 

Wiederum wahr ist, daft der Wert der weltweit meftbaren UEBES-Schwingung binnen 24 Stunden 
erneut auf ein kaum glaubhaftes Maximum des 21600fachen Wertes des Vortages stieg, wie 
anhand der Meftwerte des Teams um Jean Giavanni Graul erkennbar ist. Immer zahlreicher wird 
die Beteiligung am Raunen-Gesang von ..MuaGaril“ . erreichte mich gestern eine freudige 
Mitteilung unserer Bruder in Haifa, die durch unsagbar aufwendige Aufklarung in ihrem von 
Niederen besetzten Land, und vor allem unter steter Lebensgefahr, ihre Mitgliederzahl von einst 
wenig uber 4.000, nun bereits auf fast das Doppelte aufwerten konnten. Danke, Ihr Unbandigen! 

Ein Mann gab mir diese Kraft, all das Wissen, setzte eine Form des UR-Vertrauens in mich, die mir 
nicht zusteht: :kurt wilhelm Neubert, dieser unser Wirken nicht nur mittels seines Wissensschatzes 
aus 6.000 Jahren Wirksamkeit auf Irtha unterstutzt, sondern auch all seinen einstigen finanziellen 
Reichtum in unser Lebenswerk „DAS [R]EINE VOLK“ gern und freudig investierte. Die Rede ist 
hier nicht von ein paarTausendern, liebe Freunde. Doch was bedeutet uns schon Schein-Geld? 
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Heute wieder ein EXTREMSCHUB ...vom 3 QOO-fache n vom Gestern auf das mehr > wie 21.000-fache HEUTE 


Mit diesen unseren unbesiegbaren Waffen im Gepack, Ihr Geliebten, zweifle ich nicht an, sehr 
bald die umfassende KAPITULATION der einst durch mich angemahnten sogenannten 
„Fuhrer der Welt" in meinem elektronischen Postfach vorzufinden, gab ich ihnen die Moglichkeit 
der Aufgabe, sowie auch die Erlaubnis des ehrenhaften Ausscheidens aus dieser Ebene. 

Einen Weg zuriick, womoglich noch unter der Mitbestimmung dieser widerlichen Lebensfeinde - 
als Berater/Financiers usw. - wie sie es sich vorstellten und ihren Lakaien Benjamin Fulford uns 
bevormunden liefien (Zukunftsplanungsagentur?), wird es unter keinem Umstand geben, doch ihre 
Lebenswerte verringern sich von Sekunde zu Sekunde, in denen wir unseren GEIST endlich mal in 
Gebrauch genommen haben, Freunde. Ihre Zeit war gestern —> heute ist LIEBESHEIL 

Gehen wir direkt zum Thema des heutigen Tages uber und kombinieren hier hinein die Wahrheit 
unserer AR-MAN-Runen. Der 28.09.2019 steht im Zeichen der Zahl . 31 die in der Runenlehre 
besondere Bedeutung erfahrt. „THORN-FA“ ist der aktivierte Thor, unser DonAR, der wie ein 
Supervulkan still vor sich hin loderte, unsichtbar noch, doch wurde seine Macht unterschatzt. Sein 
inneres Feuer mul3> sich ins AulJen ausschutten und hiermit alle Unwerten der Welt verbrennen. 
Wie wir wissen sind Vulkaninseln stets die mit einladend schoner Vegetation, eben weil hier das 
Inneres des Bestens das Aufien belebte. Im ubertragenen Sinne bringt das lichte Geschlecht (die 
Kinder >»THOR/DONAR<« des Odin/Wotan) sowohl seine LIEBE ins Aulien, als auch die damit 
verbundene [RjElNEIT, zum Beispiel die so sehr vernachlassigte Wahrheit aller gesunden Logik. 

Befragen wir die Runen nach den Einzelwerten des Tages, zeigen diese uns den Tag in ihrer 
gewohnt untruglichen Resonanz als „AR-IS-TYR“ an. Sogleich fallt es uns wie Schuppen von den 
Augen, ist ARIS (Arisch) einer stimmlichen Massage gleich, zudem auch noch im Jahr des 
SIEGes. „SIEG des ARISCHEN" Oder vielmehr „SIEG ARMANS", ist mehr als nur Wohlklang in 
den durch bolschewistische Propaganda geplagten Ohren. Sagt es, Bruder und Schwestern, sagt 
es laut und verknupft dabei das HEIL dieser Prophezeiung: ARMAN IEN hat ge SIEG t! 

Zur Anmerkuna unseres Bruders mochte ich meinen Dank fur die Mitarbeit gern aussprechen und 
eine kleine, aber feine Korrektur hier hineinblenden. Bitte stellt Euch die ISAIS/ISCHTAR nicht als 
eine weltliche Figur vor, sondern vielmehr als DIE Energie, die Weltliches formte. Diese Gottheit ist 
nicht mit Haaren ausgestattet, sondern ist die Metapher „Haare“ nur ein uns verstandlich zu 
machendes Ereignis, das sich wie in meiner hier nun aufdeckenden Beschreibung offenbart. 
ISAIS/ISCHTAR, das sind wir mit ihr bruderlich Verbundenen, wie „einsamen Gerechten“, wohnt 
diese einzigartige Gerechtigkeit nur unserem Volke inne. ISAIS/ISCHTAR ist der Berg, auf dem wir 
in diesem Moment weilen und es ist auch der kommende Berg und es war der gestrige Berg, und 
zudem sind es alle Berge, die eine besondere Gegend in diesem Weltenkreis zieren, die nur einem 
einzigen Geschlecht vorbehalten sind, warum der uble Lebensfeind versuchte, unsere Heimat mit 













































zahlreichen Dunklen zu verunreinigen. ISAIS/ISCHTAR verbindet die Metapher „den Stein" mit der 
Metapher „den Haaren", den Antennen. Du, lieber Bruder, und all die anderen fleiliigen Liebenden 
sind es, die mit ihren LIEBES -Schwingungen die Urstoffteilchen einfangen und zur Heilung in den 
Weltenkreis einbringen. Den heilenden ILU-Strahl bringen wir hernieder von einem aus Urzeiten 
durch die Gottheit vorbezeichneten Ort. Und nun sieh mal, wie einfach dies moglich ist: 



Dank Euch ist all dies geschehen! 
La fit uns raunen und niemals enden: 


JluaSacil, 

Sol - 5ig - Sal, 
fllaf Sal f ena, 
Ritftagal. 


Der SIEG dem Wahrhaftiaen HEIL! 

elektronischer Kontakt: MAXI-Mumm@protonmail.com 


Der Autor erhebt keinerlei COPYRIGHT-Anspruche fur dieses Schriftwerk, verlongt jedoch bei offentlicher 
Dorstellung seines geistigen Eigentums die vollstandige und unverfalschte Wiedergabe des Gesamttextes. 

















